STANISŁAW 


BUJAK 


BYŁY LEGIONISTA, OFICER WOJSKA POLSKIEGO, ODZNACZONY KRZYŻEM VIR- 
TUTI MILITARI 


KOCHANY MĄŻ, OJCIEC I DZIADEK 


przeżywszy lat 83, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 24 listopada 1978 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu w Podgórzu na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w środę dnia 29 bm. o godzinie 14.60, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 
smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, ZIĘĆ, WNUKI I RODZINA. 


Nabożeństwa żałobne 


odprawione zostanie w środę dnia 29 bm. o godzinie 8.30 w kościele parał. św. Stanisława 
Kostki w Dębnikach. 
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